SI:10.1656/045.017.0414
SI:10.1656/045.018.m801
SI:10.1656/045.020.0301
SI:10.1656/045.020.0421
SI:10.1656/045.021.0205
SI:10.1656/045.021.0311
SI:10.1656/045.022.0124
SI:10.1656/058.009.0202
SI:10.1656/058.010.0204
SI:10.1656/058.010.0316
SI:10.1656/058.012.0414
SI:10.1656/058.013.0104
SI:10.1656/1092-6194(2005)012[0011:TESOCG]2.0.CO;2
SI:10.1656/1528-7092-7.3.505
SI:10.1656/1528-7092(2005)004[0689:REOTTC]2.0.CO;2
SI:10.1656/1528-7092(2007)6[159:EPMATO]2.0.CO;2
SI:10.1656/1528-7092(2007)6[559:MABCLE]2.0.CO;2
